Statistics of visits of the VIVC - August 2014 


PARAPANTA ARTAMAN NAPRA NTA 
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Day -~ Numberofvisits MEg Hits NB ahaWictE 


01 Aug 2014 176 1,917 2,776 91.26 MB 
02 Aug 2014 148 951 1,209 26.13 MB 
03 Aug 2014 166 1,522 LOSI 66.07 MB 
04 Aug 2014 174 1,447 2,330 75.12 MB 
05 Aug 2014 216 2,117 3,489 97.39 MB 
06 Aug 2014 229 2,444 3,062 61.99 MB 
07 Aug 2014 259 2,450 3,418 84.28 MB 
08 Aug 2014 224 3,683 4,989 145.71 MB 
09 Aug 2014 191 Zoi 3,762 70.09 MB 
10 Aug 2014 186 1,338 2,038 71.63 MB 
11 Aug 2014 297 3,426 4,260 79.18 MB 
12 Aug 2014 250 2,498 3,769 80.48 MB 
13 Aug 2014 280 2,528 3,409 76.69 MB 
14 Aug 2014 221 3,506 3,994 63.46 MB 
15 Aug 2014 181 1,647 2,535 42.22 MB 
16 Aug 2014 251 2,603 3,353 89.45 MB 
17 Aug 2014 234 1,602 2,045 45.79 MB 
18 Aug 2014 249 2,354 3,312 104.61 MB 
19 Aug 2014 251 2,897 3,497 189.93 MB 
20 Aug 2014 255 2,727 3,251 80.50 MB 
21 Aug 2014 239 2,590 3,247 62.19 MB 
22 Aug 2014 247 3,277 4,874 116.31 MB 
23 Aug 2014 229 1,987 2,574 86.70 MB 
24 Aug 2014 214 2,020 2,711 189.16 MB 
25 Aug 2014 260 3,148 3,890 86.21 MB 
26 Aug 2014 283 4,071 10,864 225.62 MB 
27 Aug 2014 229 2,593 3,223 113.80 MB 
28 Aug 2014 272 4,462 5,351 155.26 MB 
29 Aug 2014 214 3,988 7,152 122.64 MB 
30 Aug 2014 179 2,009 2,377 50.92 MB 
31 Aug 2014 205 3,168 4,019 89.51 MB 

Average 226 2,565 3,636 94.85 MB 

Total 7,009 79,521 112,731 2.87 GB 
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Hours (Rages) Hits Bandwidth) 


33.67 MB 12 3,386 5,511 198.32 MB 
41.69 MB 13 4,435 6,104 155.47 MB 
41.27 MB 14 5,379 6,674 180.91 MB 
26.09 MB 15 4,877 6,128 187.88 MB 
84.05 MB 16 5,022 9,631 211.95 MB 
25.67 MB 17 4,164 5,526 136.51 MB 
48.16 MB 18 3,138 3,891 95.32 MB 
57.22 MB 19 3,579 4,646 108.31 MB 
100.33 MB 20 3,333 4,599 124.99 MB 
101.34 MB 21 3,069 4,387 161.16 MB 
282.89 MB 22 2,788 3,862 147.97 MB 
315.40 MB 23 2,186 2,874 73.74 MB 
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